SONY@ 4-143-566-01(1) 

ワイドエンドコンバージョ ン心ンス 
Wide End Lonversion Lens 
Oojectifde conversion a 
rextremite grand-angle 

广角镜 

取扱説明書/ Operating Instructions/Mode d ' emploi / 
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones / 
Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning/lstruzioni per I ' uso / 
Manual de instru が es / MHcrpyK 释 no aKcn/iyaiaui/in/ 

使用說巧書/使用说明书 / ん卜忌曾きん I /ム^ I 曰 


曰本語 


このコンバージョンレンズは、ソニー製デジタル HD ビデオカ;><ラレコーダー(政 
下力;ラとする） HDR - TG 7 V / TG 5 V / TG 5* 専用です。 

* 巧象のカメラはすべての国または地域で取り扱いをしているわけではありま 
せん。 


么警告安全のために 


ソニー 製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかたをする 
と、人身事故び起きる恐れびあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお 
守りください。 

• ま全のためのを意事頂を守る。 

• 故障したら使わずに、ソニーの相談窓□に相談ずる。 


不^^下記のミち意事頃を守5ないと、事がにより 
死亡や大けがの原因となります。 


直接太陽を號かないでください。 

目をいためた0、失明の原因となることがあります。 


厮がないとけがをするこ 


コンパ’ージョンレンズを落下して、けびをしないよラに巧分にごミち意ください。 
ま意を怠ると、思わめけがをずることびありまず。 


お買い上げいただをありびと5ございまず。 

A 遊化 I この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項 
I 山°叫 と製品の取り扱いかたをおしています。 この取巧説明書 
をよ<お読みのラえ、 製品を安全にお使い<ださい。お読みになったあ 
とは、いつでも見5れる所に必ず保管してください。 
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準備(イラスト凸参照） 

落下防止のため、コンノ f ージョンレンズを付属の取り付けひもで力；>< ラのスト 
ラップに取り付けてお使いください。 


取日付けかた(イラスト巧参照） 

1 カメラのレンズ両脇にある溝に、コンパージョンレンズの2つのリブを合わせ 
る。 

• カメラの前面（レンズ側）か5横にはめ込むと、コンバージョンレンズのリブ 
び破損する恐れびあります。 

2溝に沿ってコンパージョンレンズを巧し下げ、カメラに取り付ける。 

• コンバージョンレンズの U プび力;>< ラのレンズ両脇にある溝に沿ってしっか 
りはまっていることをご確認ください。 


カメラの設定について 

コンバージョンレンズを取り付けたときは、必ずカメラの撮影設定(アクセサ 
U —レンズ)を行ってください。 

設定方法については、力;ラに付属の取扱説明書をご覧ください。 


取日はずしかた 

コンバージョンレンズを溝に沿ってまっすぐ上にスライドさせて取りはずす。 

• カメラの前面（レンズ側)へ引さ掠くと、コンバージョンレンズび破損する恐れ 
びあ0ます。 


使用上のごミ主意因 

• 力;>< ラのズーム機能をお使いのときは、ズームをワイド端に設定してくださ 
し、ズームレバーを望遠 ( T ) 側へスライドさせても、ピントび合わないことび 
あ0ます。 

• 持ち運びの際は、コンバージョンレンズを取りはずしてください。 

• コンバージョンレンズを装着するとをは、衝撃をちえないでください。 

• コンバージョンレンズをお使いにならないとさは、必ず付属のキヤ U ングケー 
スに収納してください。キヤ U ングケースは、カメラのストラップに取り付け 
ることびできます。（イラスト因-①参照） 

• コンバージョンレンズをキヤ1」ングケースに収納するとさは、落下防止のため 
キヤ U ングケースのファスナーをしっかり閉めてください。 

• コンバージョンレンズをキヤ1」ングケースに収納するとさは、取り付けひちや 
フックをレンズと一緒に収納しないでください。（イラスト田-⑤参照） 

レンズに傷をつける恐れびあります。 

• 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビび発生することびありま 
す。 

• 撮影時に、レンズを下から巧さないでください。レンズびはずれてしまラ場を 
びあります。（イラスト田-⑤参照） 

• コンバージョンレンズを取り付けひもでぶら下げている場を、レンズを周囲に 
ぶつけて破損する恐れびありまずのでご注意ください。 

• 力;< ラのシーンセレクションまたはプ□グラム AE をお使いのとを、オート 
フォーカスではピントび正しく含わないモードびあります。そのとさは、 

フォーカスを手動で合わせてください。 

• カメラの顔検出を r 入」にするとフォーカスびをわない場合びあります。このと 
さは顔検出を「切」にしてください。 

• カメラのフォーカスび無限遠になっていると、ピントび合いません。 

• コンバージョンレンズを取り付けたあと、コンバージョンレンズ本体を持って 
カメラを持ち運ばないでください。 


ほ用上の制阻について 


このコンノ（ー ジョンレンズをご使用の隙は、カメラの内蔵フラッシュをご使用い 
ただけません。ご使用の際はカメラの内蔵フラッシュを発光禁止に設定してく 
ださい。 

結露にごいて 

結露とは、コンバージョンレンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだと 
さなどに、コンバージョンレンズの内側皆が側に水滴び付<ことです。結露を起 
こりにくくするためには、一度コンバージョンレンズをビニール袋かバッグなど 
に入れて、使用する環境の温度になじませてから、取0出してください。 


お手入れについて 

コンバージョンレンズ表面に付いたホコリは、ブ□ワーブラシか柔らかい刷毛で 
取ってください。指紋、その他の;ちれは中性洗剤液をしみ込ませた柔5かい巧で 
拭さ取ってください。（ク U —ニングキット KK - LC 1 をおすすめします。） 


保証書とア フターヴー ビス 

保証書について 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げ店でお毒け取りくだ 
さい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 


アフターサービスにごいて 

調子が悪いとをはまずチェックを 

この説明書をもラー度ご覧になってお調べください。それでも具をの悪いとを 
は、ソニーの相談窓□にご相談ください。 

巧証巧問中の修埋は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧 
<ださい。 

巧証巧聞経過をの修埋は 

修理によって機能び維持でさる場をは、ご要望により有料修理させていたださま 
す。 

ご巧談になるときはなのことをお巧6せ<ださい。 

♦型名： VCL - HGE 07 TB 
♦故障の状態：でさるだけ詳しく 
♦お買い上げ曰 


主な仕様 

倍率 0.7 倍 

レンズ構成 2群2枚 

列'径寸法最大径約の 46 IM 1 
全長 約 2 1mm 
質量 約35旨 


同捆物 ワイドエンドコンバージョンレンズ （1 )、 

取り付けひち （ 1 ) 、キャリングケース （ 1 ) 、印刷物一式 

仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびありますび、ご了承くだ 
さい。 


Enqiish 


This wide end conversion lens is for HDR-TG7V/TG5V/TG5* Sony digital HD 
video camera recorders (referred to below as "camera"). 

* These cameras may not be available in every country or region. 

WARNING 

Do not directly look at the sun through this conversion lens. 

Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight. 

Caution on use 

Be careful not to injure yourself by dropping the conversion lens. 

Careless handling may cause injury. 

Preparing the conversion lens (see illustration 口） 

Attach the conversion lens to the strap of your camera with the supplied string to 
prevent dropping the conversion lens. 

Attaching the conversion lens (see illustration 回） 

1 Align the two ribs of the conversion lens with the grooves on both 
sides of the camera lens. 

• You may damage the ribs of the conversion lens if you fit it horizontally from 
the front (lens side) of your camera. 

2 Push the conversion lens down along the grooves and attach the 
conversion lens to your camera. 

• Make sure that the ribs of the conversion lens are securely fitted in the grooves 
on both sides of the camera lens. 


Setting the camera 

Be sure to do the shooting set (SHOOTING SET 一 CONVERSION LENS) of 
your camera after attaching the conversion lens. 

For setting, refer to the instruction manuals supplied with your camera. 


Detaching the conversion lens 

Detach the conversion lens by sliding it up straight along the grooves of the camera 

lens. 

• You may damage the conversion lens if you pull it horizontally away from the 
front (lens side) of your camera. 

Notes on use 因 

• When using the camera with the zoom function, set the zoom to the wide angle 
edge. If you slide the zoom lever to T (telephoto), you cannot focus. 

• Remove the conversion lens when transporting. 

• Be careful not to suDject the conversion lens to mechanical shock while attaching 
it. 

• When not using the conversion lens, always store it in the supplied carrying case. 
The carrying case can be attached to the strap of the camera (see illustration 因 - 
①)- 

• To prevent dropping the conversion lens, be sure to firmly close the carrying case 
fastener when storine the lens in its carrying case. 

• Do not store the string and hook with the conversion lens in its carrying case (see 
illustration 因 - @). 

Doing so may scratch the conversion lens. 

• Do not keep the conversion lens in a very humid place for a long period of time to 
prevent mold. 

• Do not press the conversion lens from underneath when you shoot images. Doing 
so may detach the conversion lens (see illustration 囚 -⑤). 

• Be careful not to hit and damage the conversion lens when it is hanging by the 
string from your camera. 

• When using the cameras SCENE SELECTION or PROGRAM AE, the automatic 
focus does not function in some modes. Adjust the focus manually in tnis case. 

• If you set FACE DETECTION of the camera to "ON", you may not be able to 
focus. Set FACE DETECTION of the camera to "OFF" in this case. 

• You cannot focus when the focus of your camera is set to infinity. 

• Do not hold the camera only by the attached conversion lens. 

Restrictions on use 

You cannot use the built-in flash of your camera when this conversion lens is fitted. 

Before use, set the built-in flash of the camera to be disabled. 


Condensation 

If your conversion lens is brought directly from a cold place to a warm place, 
condensation may appear on the conversion lens. To avoid this, place the conversion 
lens in a plastic bag or something similar. When the air temperature inside the bag 
reaches the surrounding temperature, take the conversion lens out. 

Cleaning the conversion lens 

Brush off any dust from the surface of the conversion lens with a blower brush or 
soft brush. Wipe off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened 
with a mild detergent solution. (Use of the Cleanine Kit KK-LC3 is recommended.) 


Specifications 

Magnification 
Lens structure 

Dimensions Maximum diameter: 
Total length: 

Mass 

Included items 


0.7 

2 groups, 2 elements 
Approx. 0 46 mm (113/16 in.) 

Approx. 21 mm (27/32 in.) 

Approx. 35 g (1.3 oz.) 

Wide end conversion lens (1), String (1), 
Carrying case (1 )， 

Set of printed documentation 


Design and specifications are subject to change without notice. 


Fran^ais 


Get objectif de conversion a lextremite grand-angle est concpu pour les cam ろ scopes 
HD numeriques Sony HD 民 - TG7V/TG5V/TG5* (appeles ci-dessous « le 
cam ろ scope »). 

* Ces cam ろ scopes peuvent ne pas etre commercialises dans certaines regions ou 
certains pays. 

AVERTISSEMENT 

Ne pas regarder directement le soleil a travers ce convertisseur. 

Ceci peut entrainer des lesions visuelles ou la perte de la vue. 

Precaution d'emploi 

Pour eviter de vous blesser, veillez a ne pas laisser tomber le convertisseur. 

Une mauvaise manipulation peut causer des blessures. 

Preparation du convertisseur (voir illustration 口） 

Fixez le convertisseur a la sangle de votre cam ろ scope avec la cordelette fournie pour 
eviter de le laisser tomber. 

Fixation du convertisseur (voir illustration 旦） 

1 Alignez les deux cannelures du convertisseur sur les rainures des 
deux cotes de I'objectif du cam ろ scope. 

• Les cannelures risquent detre endommagees si le convertisseur est insere 
horizontalement par lavant (cote objectif) du cam ろ scope. 

2 Appuyez sur le convertisseur pour le faire glisser le long des rainures 
et le fixer au cam ろ scope. 

• Veillez a bien inserer les cannelures du convertisseur dans les rainures des 
deux cotes de I’objectif du cam ろ scope. 

Reglage du cam ろ scope 

N'oubliez pas de faire le reglage (REG.PRISE DE VUE—► CONVERTISSEUR) sur 
votre cam を scope apres avoir fixe le convertisseur. 

Pour ce reglage, reportez-vous au mode demploi fourni avec le cam ろ scope. 

Retrait du convertisseur 

Retirez le convertisseur en le raisant glisser vers le haut le long des rainures de 
Ibbjectif du cam ろ scope. 

• Le convertisseur risque detre endommage si vous le tirez horizontalement de 
lavant (cote objectif) du cam ろ scope. 


Remarques sur I'emploi【•] 

• Lorsque vous utilisez un cam ろ scope avec zoom, mettez le zoom en position grand 
angle. vous faites glisser la manette du zoom vers T ( お 1 ろ objectif), la mise au 
point ne sera pas possible. 

• Enlevez le convertisseur lorsque vous transportez le cam ろ scope. 

• Veillez a ne pas soumettre le convertisseur a un choc mecanique lorsque vous le 
fixez. 

• Lorsque vous nutilisez pas le convertisseur, rangez-le toujours dans letui de 
transport fourni. Uetui de transport peut etre fixe a la sangle du cam ろ scope, (voir 
I’illustration 因 - ①） 

• Pour eviter de laisser tomber le convertisseur, veillez a fermer correctement 
lattache de letui de transport lorsque vous rangez le convertisseur dans son etui 
de transport. 

• Ne rangez pas la laniere et le crochet avec le convertisseur dans letui de transport 
(voir I’illustration 因 -®)- 

Le convertisseur risquerait detre ray ろ . 

• Pour eviter toute moisissure, ne laissez pas le convertisseur longtemps a un endroit 
tres humide. 

• Nappuyez pas sur le dessous du convertisseur pendant la prise de vue. Le 
convertisseur risquerait de se detacher (voir rillustration [§1-(3)). 

• Faites attention de ne pas frapper ni endommager le convertisseur quand il est 
suspendu au cam ろ scope par la laniere. 

• Lorsque vous utilisez la fonction SELECTION SCENE ou PROGRAM AE du 
cam ろ scope, la mise au point automatique ne fonctionne pas dans certains modes. 
Dans ce cas, faites la mise au point manueUement. 

• Si vous reglez la fonction DETECT.VISAGES du cam ろ scope sur « ON り， vous 
ne pourrez peut- を tre pas faire la mise au point. Dans ce cas, reglez la fonction 
DETECT.VISAGES du cam 台 scope sur « OFF ». 

• Vous ne pouvez pas raire la mise au point quand le camescope est regie sur I’infini. 

• Ne tenez pas le camescope seulement par le convertisseur fixe. 

Restrictions d'emploi 

Vous ne pouvez pas utiliser le flash de votre camescope quand le convertisseur est 
fixe. 

Avant d utiliser le convertisseur, desactivez le flash du camescope. 

Condensation 

Si vous portez le convertisseur directement dun endroit froid dans un endroit chaud, 
de la condensation peut apparaitre sur le convertisseur. Pour pallier ce probleme, 
placez le convertisseur dans un sac plastique, par exemple. Sortez le convertisseur 
du sac lorsque la temperature de lair a I’interieur du sac a atteint la temperature 
ambiante. 

Nettoyage du convertisseur 

Enlevez la poussiere de la surface du convertisseur avec une brosse soufflante ou une 
brosse douce. Essuyez les traces de doigts ou autres saletes avec un chiffon doux, 
impregne dune solution detergente legere. (II est conseille dutiliser la trousse de 
nettoyage KK-LC3.) 

Specifications 

Grossissement 0,7 

Structure des lentilles 2 groupes, 2 elements 

Dimensions Diametre maximal: environ 0 46 mm (113/16 po.) 

Longueur totale: environ 21 mm (27/32 po.) 

Poids environ 35 g (1,3 oz) 

Articles inclus Objectif de conversion a &xtr ろ mit ろ grand- 

angle (1)，Laniere (1)，Etui de transport (1 )， 
Jeu de documents imprimes 

La conception et les specifications peuvent etre modinees sans preavis. 


Deutsch 


Dieser Weitwinkelendkonverter ist zur Verwendung mit digitalen HD-Camcordern 
HDR-TG7V/TG5V/TG5* von Sony (im Folgenden als wKamera" bezeichnet) 
gedacht. 

* Diese Kameras sind moglicherweise nicht in alien Landern oder 民 egionen 
erhaltlich. 


WARNUNG 

Blicken Sie nicht durch diesen Konverter direkt in die Sonne. 

Andernfalls kann es zu Augenschaden oder dem Verlust der Sehkraft kommen. 

VorsichtsmaRregeIn zur Verwendung 

Achten Sie darauf, den Konverter nicht fallen zu lassen und sich dabei zu verletzen, 
Bei unvorsichtiger Handhabung besteht Verletzungsgefahr. 

Vorbereitung des Konve け ers (siehe Abbildung 口） 

Bringen Sie den Konverter an der Schlaufe der Kamera mit der mitgelieferten 
Schnur an, um Herunterfallen des Konverters zu vermeiden. 

Anbringen des Konverters (siehe Abbildung 回） 

1 Richten Sie die beiden Rippen des Konverters mit den Nuten an 
beiden Seiten des Kameraobjektivs aus. 

• Sie konnen die Rippen des Konverters bescha 日 igen, wenn Sie ihn horizontal 
von der Vorderseite (Objektivseite) der Kamera einsetzen. 

2 Drucken Sie den Konverter entlang den Nuten herunter und bringen 
Sie den Konverter an Ihrer Kamera an. 

• Stellen Sie sicher, dass die Rippen des Konverters sicher in die Nuten an beiden 
Seiten des Kameraobjektivs eingesetzt sind. 

Einstellen der Kamera 

stellen Sie sicher, dass die Aufnahmeeinestellung (AUFNAHME EINST. —► 
KONVERTEROBJEK.) Ihrer Kamera nach dem Anbringen des Konverters 
vorgenommen wird. 

Einzelheiten zur Einstellung schlagen Sie bitte in den mit Ihrer Kamera gelieferten 
Bedienungsa 打 leitu 打 gen nach. 

Abnehmen des Konverters 

Nehmen Sie den Konverter ab, indem Sie ihn gerade entlang den Nuten des 
Kameraobjektivs schieben. 

• Sie konnen den Konverter beschadigen, wenn Sie ihn horizontal von der 
Vordeueite (Objektivseite) der Kamera wegziehen. 

Hinweise zur Verwendung 因 

• Wenn Sie eine Kamera mit Zoomfunktion verwenden, schieben Sie den 
Zoomhebel auf Weitwinkelstellung. Wenn Sie den Zoomhebel auf T (Telebereich) 
schieben, Konnen bie nicht fokussieren. 

• Nehmen Sie den Konverter beim Transport ab. 

• Achten Sie darauf, dass der Konverter beim Anbringen keinen media 打 ischen 
Erschiitterungen ausgesetzt wird. 

• Wenn Sie den Konverter nicht verwenden, bewahren Sie ihn immer im 
mitgelieferten Transportbeh ミ Iter auf. Der Transportbehalter kann an der Schlaufe 
der Kamera angebracht werden. (siehe Abbildung 囚-①） 

• Um zu verhindern, dass der Konverter herunter 化 lit, achten sie daraur, den 
Verschluss am Transportbehalter gut zu schliefien, wenn Sie das Objektiv in den 
Transportbenaiter stecken. 

• Legen Sie nicht die Schnur und den Haken mit dem Konverter im 
Transportbehalter ab (siehe Abbildung 1 ^-( 2 )). 

Dadurch kann aer Konverter zerkratzt werden. 

• Achten Sie darauf, dass der Konverter nicht む ber langere Zeit hoher 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel biiden kann. 

• Drucken Sie nicht den Konverter wahrend der Aufnahine von unten. Dadurch 
kann der Konverter gelost werden (siehe Abbildung 因 -⑤). 

• Achten Sie darauf, dass der Konverter nicht angestofien und beschadigt wird, 
wenn er an der Schnur von Ihrer Kamera hangt. 

• Bei Verwendung der Funktion SZENENWAHL oder PROGRAM AE der Kamera 
arbeitet der Autofokus in manchen Betriebsarten nicht. Stellen Sie in diesem Fall 
die Fokussierung manuell ein. 

• Wenn Sie die Funktion GESICHTSERKENN der Kamera auf 。 £1 が【 stellen ， 
konnen Sie nicht in der Lage sein, richtig zu fokussieren. Stellen Sie in diesem Fall 
GESICHTSERKENN auf" AUS". 

• Wenn die Fokussierung Ihrer Kamera auf Unendlich steht, ist kein Fokussieren 
moglich. 

• Halten Sie die Kamera nicht allein am angebrachten Konverter. 

Einschrankungen 

Sie konnen nicht den eingebauten Blitz Ihrer Kamera verwenden, wenn dieser 
Konverter angesetzt ist. 


Vor der Verwendung deaktivieren Sie den eingebauten Blitz der Kamera. 

Kondensation 

Wird der Konverter direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann 
sich auf der Linse Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu vernindern, stecken 
Sie den Konverter in einen Plastikbeutel 0 . A. Wenn die Temperatur im Beutel die 
Umgebungstemperatur angenommen hat, nehmen Sie den Konverter heraus. 

Reinigen des Konverterobjektivs 

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pinsel 
von der Oberflache des Konverterobjektivs. Zum Entfernen von Fingerabdr む cken 
oder Schlieren verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger 
angefeuchtetes Tuch. (Wir empfehlen, das 民 einigungskit KK-LC3 zu verwenden.) 

Technische Daten 

Vergrofierung 0,7 

Objektivaufbau 2 Gruppen, 2 Elemente 

Abmessungen Max. DurchmesseriCa. 0 46 mm 

Gesamtlange: Ca. 21 mm 

Gewicht Ca. 35 g 

Mitgeliefertes Zubehor Weitwinkelendkonverter (1), Schnur (1), 

Transportbehalter (1)，Anleitungen 

Anderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige 
Ankundigung vorbehalten. 


Espanol 


Este objetivo de conversion para el extremo de gran angular es para las videocamaras 
HD digitales HDR-TG7V/TG5V/TG5* Sony (en adelante "cdmara”). 

* Estas camaras pueden no estar disponibles en todos los paises 0 regiones. 

ADVERTENCIA 

No mire directamente el sol a traves de este objetivo de conversion. 

Si lo hiciese poaria aanar sus ojos 0 causar la perdida de la vista. 

Precauciones en la utilizacion 

Tenga cuidado de no lesionarse dejando caer el objetivo de conversion. 

El manejo descuidado podria causar lesiones. 

Preparacion del objetivo de conversion (consulte la 
ilustracion 凸） 

Fije el objetivo de conversion a la correa de su camara con la cuerda suministrada 
para evitar que se caiga. 

Fijacion del objetivo de conversion (consulte la 
ilustracion 口 ) 

1 Alinee las dos nervaduras del objetivo de conversion con las ranuras 
de ambos lados del objetivo de la camara. 

• Si fijase horizontalmente el objetivo de conversion desde la parte frontal (lado 
del objetivo) de su camara, podria danar las nervaduras del mismo. 

2 Empuje el objetivo de conversion a lo largo de las ranuras y fijelo a 
su camara. 

• Cerciorese de que las nervaduras del objetivo de conversion queden njadas con 
seguridad en las ranuras de ambos lados del objetivo de la camara. 

Ajuste de la camara 

Cerciorese de realizar los ajustes de toma (AJUSTES TOMA —► OBJETIVO 
CONVER.) de su camara antes de fijar el objetivo de conversion. 

Con respecto al ajuste, consulte los manuales de instrucciones suministrados con su 

c る m 辽 r 江 . 


Desmontaje del objetivo de conversion 

Desmonte el objetivo de conversion deshzandolo a lo largo de las ranuras del 
objetivo de la camara. 

• Si tirase horizontalmente del objetivo de conversion para separarlo de la parte 
frontal (lado del objetivo) de su camara, podria aanarlo. 

Notas sobre la utilizacion 因 

• Cuando utilice la camara con la funcion de zoom, ajuste el zoom al borde de gran 
angular. Si desliza la palanca del zoom hasta T (telefoto), no poara enfocar. 

• Antes del transporte, quite el objetivo de conversion. 

• Tenga cuidado de no someter el objetivo de conversion a goloes cuando lo fije. 

• Cuando no vaya a utilizar el oDjetivo de conversion, guardelo siempre en la funda 
de transporte suministrada. La funda de transporte se puede colocar en la correa 
de la camara. (consulte la ilustracion 因 - の ). 

• Para evitar que se caiga el objetivo de conversion, cerciorese de cerrar firmemente 
la cremallera de la funda de transporte cuando guarde el objetivo en la funda de 
transporte. 

• No guarde ia cuerda ni el gancho con el objetivo de conversion en su funda de 
transporte (consulte la ilustracion 0-(2)). 

Si lo hiciese, podria rayar el objetivo de conversion. 

• No guarde el objetivo de conversion en un lugar muy humedo durante mucho 
tiempo para evitar el moho. 

• No presione el objetivo de conversion por debajo cuando tome imagenes. Si lo 
hiciese, el objetivo de conversion poaria desprenderse (consulte la ilustracion 因 - 

感). 

• Tenga cuidado de no golpear ni danar el objetivo de conversion cuando este 
colgando por la cuerda de su camara. 

• Cuando utilice la funcion SELEC.ESCENA 0 PROGRAM AE (exposicion 
automatica programada) de la camara, el enfoque automatico no funcionara en 
aleunos modos. En este caso, ajuste manualmente el enfoque. 

• Si ha ajustado DETECCION CARA de la camara a "ON", es que no pueda enfocar. 
En este caso, ajuste DETECCION CARA de la camara a "OFF" 

• Usted no podra enfocar cuando el enfoque de su camara este ajustado a infinito. 

• No sujete la camara solamente por el objetivo de conversion montado. 

Restricciones en la utilizacion 

Usted no podra utilizar el flash incorporado de su camara cuando este montado este 
objetivo de conversion. 

Antes de la utilizacion, ajuste el flash incorporado de la camara a inhabilitado. 

Condensacion de humedad 

Si traslada el objetivo de conversion directamente de un lugar irio a otro calido, es 
posible que se produzca condensacion de humedad en su interior. Para evitar esto, 
coloque el objetivo de conversion en una bolsa de plastico 0 algo similar. Cuando la 
temperatura del interior de la bolsa alcance la temperatura del entorno, extraiga el 
objetivo de conversion. 

Limpieza del objetivo de conversion 

Limpie el polvo de la superncie del objetivo de conversion con un cepillo soplador 
u otro cepillo suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un pano 
suave ligeramente humedecido en una solucion poco concentrada de detergente. (Se 
recomienda utilizar el juego de limpieza KK-LC3.) 

Especificaciones 

Aumento 0,7 

Estructura del objetivo 2 grupos, 2 elementos 

Dimensiones Di る metro maximo: Aprox. 0 46 mm 

Longitud total: Aprox. 21 mm 

Peso Aprox. 35 s 

Elementos incluidos Objetivo de conversion para el extremo 

de gran angular (1), Cuerda (1), Funda de 

transporte (1), Juego de documentacion 
impresa 

El diseno y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso. 


Nederlands 


Deze Groothoekconversielens is voor de HDR-TG7V/TG5V/TG5* Sony digitale HD 
videocamcorders (hierna "camera" genoemd). 

* Deze camera is mogelijk niet verkr リ gbaar in elk land of regio. 

WAARSCHUWING 

Kyk niet recht in de zon via deze conversielens. 

Dat is slecht voor uw ogen en kan uw gezichtsvermogen aantasten. 

Waarschuwingen Wj het gebmik 

Zorg dat u hierbq geen letsel oploopt of de conversielens laat vallen. 


Onvoorzicht 帥 eid kan verwondingen tot gevolg hebben. 

De conversielens voorbereiden (zie afbeelding 口） 

Bevestig de conversielens aan de riem van uw camera met het meegeleverde koord 
om te voorkomen dat de conversielens valt. 


De conversielens bevestigen (zie afbeelding 回） 

1 叫 n de twee groeven van de conversielens uit met de groeven aan 
beide kanten van de cameralens. 

• U kunt de groeven van de conversielens beschadigen als u deze horizontaal 
plaatst aan de voorkant (lenskant) van uw camera. 

2 Duw de conversielens naar beneden langs de groeven en bevestig 
de conversielens op uw camera. 

• Zorg dat ae twee groeven van de conversielens goed zijn bevestigd in de 
groeven aan beide kanten van de cameralens. 

De camera instellen 

Zorg dat u de vastleginstell. (VASTLEGINSTEL し一 * ■ CONVERSIELENS) van uw 
camera uitvoert nadat u de conversielens hebt bevestigd. 

Zie voor de instelling de bedieningshandleiding die bij de camera is geleverd. 

Verwijderen van de conversielens 

Maak de conversielens los door deze recht omhoog te schuiven langs de groeven van 
de cameralens. 

• U kunt de groeven van de conversielens beschadigen als u deze horizontaal 
wegschuift van de voorkant (lenskant) van uw camera. 

Opmerkingen bij het gebruik 因 

• Wanneer u de camera met de zoomfunctie gebruikt, schuift u de zoomknop 
naar de groothoeklens. Als u de zoomknop naar T (tele) schuift, kunt u niet 
scherpstellen. 

• Verwijder de conversielens als u de camera vervoert. 

• Wees bij net aanbrengen van de conversielens voorzichtig er niet hard tegenaan te 
stolen. 

• Als u de conversielens niet gebruikt, moet u deze altijd opbergen in de bijgeleverde 
draagtas. De draagtas kan worden bevestigd aan de riem van de camera (zie 
afbeelding 因 -①). 

• Om te voorkomen dat u de conversielens laat vallen, moet u het slot van de 
draagtas altyd goed sluiten wanneer u de lens opbergt in de bijbehorende draagtas. 

• Berg het koord en de haak niet op 叫 de conversielens in ae draagtas (zie 
afbeelding 因 -③). 

Hierdoor kunnen er krassen op de conversielens komen. 

• Bewaar de conversielens niet langere tijd op een zeer vochtige plaats om 
schimmelvorming te voorkomen. 

• Druk niet tegen de onderkant van de conversielens als u opnamen maakt. 
Hierdoor kan de conversielens losraken け le afbeelding 因 -⑤). 

• Zorg dat u de conversielens niet raakt en beschadigt als het aan het koord van de 
camera hangt. 

• Wanneer u de SCENEKEUZE of PROGRAM AE functies van de camera gebruikt, 
kan de automatische scherpstelling in bepaalde modi niet werken. In dat geval 
dient u handmatig op uw onderwerp scherp te stellen. 

• Indien u de GEZICHTSDETECTIE van de camera op "ON" zet，kunt u mogelijk 
niet scherpstellen. Zet de GEZICHTSDETECTIE van de camera in dit geval op 
"OFF". 

• Het is niet mogelijk om scherp te stellen wanneer de scherpstelling op oneindig is 
ingesteld. 

• Houd de camera niet alleen vast aan de bevestigde conversielens. 

Beperkingen 叫 het gebruik 

U kunt de ingebouwde flitser van de camera niet gebruiken als de conversielens is 
bevestigd. 

Voor gebruik dient u ervoor te zoreen dat de ingebouwde flitser van de camera is 
uitgeschakeld. 

Condensatie 

Als de conversielens rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt 
gebracht, kan er vocht op de conversielens condenseren. Voorkom dit door de 
conversielens by voorbeeld in een plastic zak te verpakken. Pas wanneer de lucht in 
de plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen als de warme omgeving, kunt u 
de conversielens uit de plastic zak halen. 

Reinigen van de conversielens 

Als de conversielens stoffig is, kunt u deze schoonmaken met een zacht kwastje of 
blaaskwastje. Vingerafdrukken of andere vlekken kunt u wegvegen met een zacht 
doekje, licht bevochtigd met wat mild zeepsop. (Voor de beste resultaten raden wij 
de KK-LC3-reinigingsset aan.) 

Technische gegevens 

Vergroting 0,7 

Lensstructuur 2 elementen in 2 groepen 

Afmetingen Maximale diameter: Ongeveer 0 46 mm. 

Totale lengte: Ongeveer 21 mm. 

Gewicht Ongeveer 35 g. 

Bijgeleverde toebehoren Groothoekconversielens (1), Koord 

(1)，Draagtas (1), Handleiding en 
documentatie 

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder 
kennisgeving. 


Svenska 


Denna vidvinkelkonverter ar for HDR-TG7V/TG5V/TG5* Sonys digitala HD- 
videokamera (nedan kallad "kamera"). 

• Dessa kameror ar kanske inte tillgangliga i varje land eller region. 

VARNING 

Titta inte direkt mot solen genom denna konverter. 

Det kan skada ogonen eller orsaka synforlust. 

Forsiktighetsmatt vid anvandning 

Var forsiKlig sa att du inte skadar dig genom att tappa konvertern. 

Oaktsam bantering kan leda till personskador. 

Forbereda konvertern (se illustration 口） 

Satt fast konvertern i remmen pa kameran med det medfoljanae snoret for att 
forhindra att konvertern tappas. 

Satta pa konvertern (se illustration 回） 

1 Rikta in de tv る ribborna pa konvertern mot sparen pa bada sidor av 
kamerans objektiv. 

• Ribborna pa konvertern kan skadas om den satts pa rakt over kamerans 
framsida (objeKtivsida). 

2 Tryck ned konvertern langs sparen och fast konvertern pa kameran. 

• Kontrollera att ribborna pa konvertern sitter ordentligt i sparen pa bada sidor 
av kamerans objektiv. 

Stalla in kameran 

Se till att gora tagningsinst 目 llningar (SHOOTING SET —► CONVERSION LENS) 
pa kameran efter att ha satt pa konvertern. 

For denna inst ミ lining hanvisar vi till bruksanvis 打 ingen som medfoljer kameran. 

Ta av konvertern 

Ta av konvertern genom att skjuta den rakt upp langs sparen pa kamerans objektiv. 

• Ribborna pa konvertern kan skadas om den dras av rakt Iran kamerans framsida 
(objektivsida). 

Anmarkningar gallande bruk 因 

• Nar kamerans zoomfunktion anvands, stall in zoomen pa vidvinkel. Om 
zoomspaken skjuts till T け elefoto), gar det inte att stalla in fokus. 

• Ta av konvertern vid transport. 

• Utsatt inte konvertern for nagra mekaniska stotar vid montering. 

• Nar konvertern inte anvands, ska den alltid rorvaras 1 aen medfoljande barvaskan. 
Barvaskan kan fastas i remmen pa kameran. (se illustration 巧-①） 

• Se till att stanea barvasKans fastanordmng ordentligt nar konvertern forvaras i 
barvaskan sa att den inte lossnar och tappas. 

(Fortsattning pa andra sidan) 




































































































































































Svenska 


(Forts ミ ttning fran andra sidan) 

• Forvara inte snoret och haken tillsammans med konvertern i dess barvaska (se 
illustration 田 - 風 ). 

Det kan rep a konvertern. 

• Konvertern ska inte forvaras pa en plats med mycket fukt under ling tid for att 
hindra mogelbildning. 

• Tryck inte pa konvertern underifr^ nar du tar bilder. Det kan orsaka att 
konvertern lossnar (se illustration 因 -⑤). 

• Var forsiktig sa att konvertern inte slar emot n ミ got och skadas nar den hanger i 
snoret fran kameran. 

• Nar kamerans SCENE SELECTION eller PROGRAM AE anvands, fungerar inte 
autofokus for en del lagesval. Stall i sa fall in fokus manuellt. 

• Om kamerans FACE DETECTION stalls pa "ON", kan det handa att det inte gar 
att s は 11a in fokus. Stall kamerans FACE DETECTION pa "OFF” i s る fall. 

• Det gar inte att st ミ 11a in fokus nar fokus pa kameran ar installt pa oandlighet. 

• Hall inte kameran genom att bara greppa om den pasatta konvertern. 

Begransningar for anvandning 

Det gar inte att anvanda kamerans inbyggda blixt nar konvertern ar pasatt. 

Fore anvandning ska kamerans inbyggda blixt i 打 aktiveras. 

Kondensation 

Om konvertern tas in direkt fran kylan till en varm plats, kan det handa att det 
bildas kondens pa konvertern. Lagg konvertern i en plastpase eller liknande for att 
undvika att detta sker. Nar temperaturen inuti pasen har samma lufttemperatur som 
den omgivande temperaturen, kan konvertern tas ut. 

Rengoring av konvertern 

Borsta bort eventuellt damm rran ytan pa konvertern med en b は sborste eller en 
mjuk borste. Torka bort fingeravtryck eller andra slags flackar med en mjuk trasa 
som fuktats latt med en mild diskmedelslosning. (Anvandning av rengormgssatsen 
KK-LC3 rekommenderas.) 

Specifikationer 

Forstoring 0,7 

Linsuppbyggnad 2 grupper, 2 element 

Storlek Storsta diameter: Ca. 0 46 mm 

Total langd: Ca. 21 mm 

Vikt Ca. 35 g 

Inkluderade artiklar Vidvmkelkonverter (1), Snore (1)，Barvaska 

(1), Uppsattning tryckt dokumentation 

Utforande och spedfikationer kan andras utan roregaende meddelande. 


Italiano 


Questo obiettivo di conversione grandangolare e destinato alle videocamere digital! 
Sony HD HDR-TG7V/TG5V/TG5* * (di seguito in questo documento semplicemente 
chiamate "videocamere"). 

* Queste videocamere potrebbero non essere disponibili in tutti 1 Paesi 0 民 egioni. 

AVVERTENZA 

Si raccomanda di non osservare direttamente il sole attraverso lobiettivo di 
conversione. 

In caso contrario si potrebbe danneggiare 0 perdere la vista. 

Precauzioni durante I'uso 

Si raccomanda di fare attenzione a non ferirsi facendo cadere lobiettivo di 
conversione. 

Se maneggiato in modo non appropriate esso potrebbe infatti divenire causa di 
lesioni. 


Preparazione dell'obiettivo di conversione (vedere 
llllustrazione 因） 

Per evitare che lobiettivo di conversione cada si raccomanda di fissarlo alia cinghia 
della videocamera usando lapposita cordicella fornita in dotazione. 

Applicazione dell'obiettivo di conversione (vedere 
I'illustrazione 回） 

1 Allineare le due nervature dell'obie け ivo di conversione alle 
corrispondenti scanalature ubicateai lati dell'obiettivo della 
videocamera. 

• Le nervature potrebbero danneggiarsi qualora si tenti di applicare lobiettivo 
di conversione con un movimento orizzontale in direzione del lato anteriore 
(obiettivo) della videocamera. 

2 Premere I'obiettivo di conversione verso il basso lungo le 
scanalature. 

• Una volta applicato lobiettivo di conversione ci si deve accertare che sia 
saldamente bloccato in entrambe le scanalature della videocamera. 


Impostazione della videocamera 

Dopo avere applicato I'obie 扣 vo di conversione e necessario impostare 
opportunamente la videocamera (IMPOST.RIPRESA —*■ OBIETTIVO CONV.). 

Per informazioni particolareggiate su questa impostazione si prega di vedere le 
istruzioni per I’uso fornite con la videocamera. 

Rimozione dell'obie け ivo di conversione 

Rimuovere lobiettivo di conversione facendolo scorrere verso I’alto lungo le due 
scanalature della videocamera. 

• Le nervature potrebbero danneggiarsi qualora si tenti di tirare lobiettivo di 
conversione con un movimento orizzontale dal lato anteriore (obiettivo) della 
videoc 辽 mera. 

Notesuiruso Q 

• Per us are lo zoom della videocamera occorre impostarlo nella posizione 
grandangolare. Impostandolo su T (teleobiettivo) non sara infatti possibile mettere 
a fuoco rimmagine. 

• Durante il trasporto della videocamera si suggerisce di mantenere rimosso 
lobiettivo di conversione. 

• Durante I’applicazione dell’obiettivo di conversione alia videocamera si 
raccomanda di fare attenzione a non urtarlo. 

• Mentre loDiettivo di conversione non e in uso si suggerisce di conservarlo 
nellapposita custodia di trasporto fornita in dotazione. Essa puo essere applicata 
alia cinghia della videocamera (come mostra I’illustrazione 【 #1-®). 

• Per impedire che lobiettivo di conversione fuoriesca dalla custodia di trasporto, 
quindi cadendo, occorre chiudere completamente la cerniera. 

• Non conservare la cordicella nella custodia di trasporto mentre e fissata 
allbbiettivo di conversione (vedere I’illustrazione 因 -③）. 

In caso contrario la lente dellbbiettivo si potrebbe graffiare. 

• Per evitare qualsiasi formazione di muffa lobiettivo di conversione non deve essere 
tenuto a lungo in un ambiente molto umido. 

• Durante le riprese occorre fare attenzione a non sollevare lobiettivo di conversione 
premendolo dal basso. In caso contrario si potrebbe infatti distaccare (vedere 
i’illustrazione 因 - 廷 )). 

• Fare attenzione a non colpire lobiettivo di conversione mentre e appeso alia 
videocamera per mezzo della cordicella. 

• Quando s’imposta la videocamera su SELEZIONE SCENA 0 su PROGRAM AE, 
con alcune modalita la messa a fuoco automatica non opera. In tal caso occorre 
metterla a fuoco manualmente. 

• Quando s’imposta Ibpzione RILEVAM.VOLTI della videocamera su "ON" 
potrebbe non essere possibile mettere a fuoco I’iinmagine. In tal caso si suggerisce 
d’imp … ね re Ibpzione 民 ILEVAM.VOLTI … "OFF". 

• Non e possibile mettere a fuoco I’immagine quando il selettore di messa a fuoco e 
regolato nella posizione "infinito". 

• Non si deve afferrare la fotocamera per il solo obiettivo di conversione. 

Restrizioni d'uso 

Non e possibile usare il flash incorporate nella videocamera mentre vi e applicato 
lobiettivo di conversione. 

Prima dell’uso occorre pertanto disabilitare il flash. 

Condensa 

Il passaggio diretto dellbbiettivo di conversione da un luogo freddo a uno caldo puo 
causare una formazione di condensa. Per impedire che cio accada, prima di spostarlo 
lo si dovrebbe inserire in un sacchetto di plastica. Lo si potra quindi estrarre quando 
la temperatura dell’aria nel sacchetto avra raggiunto quella ambiente. 

Pulizia dell'obiettivo di conversione 

Per rimuovere la polvere dalle superfici delloDiettivo di conversione si raccomanda 
di usare un pennellino soffiatore oppure un normale pennellino morbido. Le 
impronte digital! e le altre macchie devono essere rimosse con un panno morbido 
lievemente inumidito con una soluzione detereente blanda (si raccomanda I’uso del 
kit di pulizia KK-LC3). 


Caratteristiche tecniche 

Ingra 打 dime 打 to 0,7 

Struttura dellbbiettivo 2 gruppi e 2 elementi 

Dimensioni Diametro massimo: Circa 0 46 mm 

Lunghezza totale: Circa 21 mm 
Peso Circa 35 g 

Accessori inclusi obiettivo di conversione grandangolare 

(1), cordicella (1), custodia di trasporto 
(1), corredo di documentazione stampata 

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preawiso. 


Portugues 


Esta lente de conversao para grande angular destina-se as camaras de video digital 
HD HDR-TG7V/TG5V/TG5* da Sony (referidas abaixo como "c ミ mam”). 

* Estas camaras podem nao estar disponiveis em todos os paises ou regioes. 

ADVERTENCIA 

Nao olhe directamente para 0 sol atraves desta lente de conversao. 

Se 0 fizer, pode ferir os olhos ou perder a visao. 

Precau^ao na utiliza^ao 

Tenha cuidado para nao se magoar se deixar cair a objectiva de conversao. 

Um manuseamento desatento pode causar ferimentos. 

Preparar a lente de conversao (ver llustra が 0 口） 

Fixe a lente de conversao na correia da camara com 0 fio fornecido, para evitar 
deixar cair a lente de conversao. 

Fixar a lente de conversao (ver llustra^ao 回） 

1 Alinhe as duas nervuras da lente de conversao com as ranhuras de 
ambos os lados da objectiva da camara. 

• Pode danificar as nervuras da lente de conversao se a encaixar horizontalmente 
na parte da frente (lado da objectiva) da camara. 

2 Pressione a lente de conveu さ 0 para baixo ao longo das ranhuras e 
fixe a lente de conversao na camara. 

• Certifique-se de que as nervuras da lente de conversao estao devidamente 
encaixadas nas ranhuras de ambos os lados da objectiva da camara. 

Definir a camara 

Certifique-se de que define a op くる 0 de disparo/grava 《る 0 (DEtDE FILMAGEM 
—► OBJ.CONVERSAO) da camara depots de ter fixo a lente de conversao. 

Para fazer esta defini 的 0 , consulte 0 manual de instru( ； 6es fornecido com a sua 
c む打 ara. 


Retirar a lente de conversao 

Retire a lente de conversao fazendo-a deslizar para cima ao longo das ranhuras da 
objectiva da camara. 

• Pode danificar a lente ae conversao se a puxar horizontalmente, afastan 过 o-a da 
parte da frente (lado da objectiva) da camara. 


Notas de utiliza^ao 因 

• Quando utilizar a camara com a fun 知 0 de zoom, defina 0 zoom para grande 
angular. Se deslizar 0 controlo do zoom para T (teleobjectiva), nao consegue focar. 

• Retire a lente de conversao quando transportar a camara. 

• Tenha cuidado para nao sujeitar a lente de conversao a cheque mecanico e 打 quanto 
estiver fixa. 

• Quando nao estiver a utilizar a lente de conversao, guarde-a sempre no estojo de 
transporte fornecido. Pode fixar 0 estojo ae transporte na correia 过 a camara (veja 
a Ilustra^ao 因 -①). 

• Para evitar deixar cair a lente de conversao, certifique-se de que fecha firmemente 
0 fecho do estojo de transporte quando guardar a lente no respective estojo de 
transporte. 

• Nao guarde 0 fio e 0 gancho com a lente de conversao no respective) estojo de 
transporte (veja a Ilustra^ao IH- ②). 

Se 0 fizer, pode riscar a lente de conversao. 

• Nao deixe a lente de conversao num local muito humido durante um longo 
periodo de tempo para evitar a forma; ミ 0 de bolor. 

• Nao pressione a lente de conversao pela parte debaixo quando estiver a gravar. Se 
0 fizer, a lente de conversao pode separar-se da camara (veja a Ilustra; ミ 0 囚 -⑥). 

• Tenha cuidado para nao bater nem danificar a lente de conversao quando estiver 
suspensa pelo fio da camara. 

• Quando utilizar as op が es SELECC^AO CENA ou PROGRAM AE da camara, 

0 foco automatico nao funciona em alguns modos. Neste caso, ajuste 0 foco 
manualmente. 

• Se definir a op 掉〇 DETECC^AO 民 OSTO da camara como "ON", podera nao 
conseguir focar. Defina a op; ミ 0 DETEC<^AO ROSTO da camara como ‘OFF" 
neste caso. 

• Nao pode focar quando 0 foco da camara estiver definido como infinito. 

• Nao segure a camara apenas pela lente de conversao fixa. 

Restri ち 6es de utiliza; さ 0 

Nao pode utilizar 0 flash incorporado da sua camara quando esta lente de conversao 
estiver encaixada. Antes de a utilizar, defina 0 flash incorporado da camara como 
desactivado. 

Condensa; さ 0 

Se a lente de conversao for transportada directamente de um local frio para um local 
quente, pode ocorrer condensa; を 0 na lente de conversao. Para evitar isso, coloque 
a lente de conversao num saco de plastico ou algo semelhante. Retire a lente de 
conversao do saco apenas quando a temperatura do ar no interior do saco atingir a 
temperatura ambiente. 

Limpeza da lente de conversao 

Retire to do 0 p6 da superficie da lente de conversao com um pincel de sopro ou 
um pincel macio. Limpe quaisquer impressoes digitais ou outras manchas com 
um pano macio ligeiramente humedecido com uma solu^ao de deterge 打 te suave. 
(Recomenda-se a utiliza; ミ 0 do kit de limpeza KK-LC3.) 

Caracteristicas tecnicas 

Amplia^ao 〇ク 

Estrutura da lente 2 grupos, 2 elementos 

Dimensoes Diametro maximo: Aprox. 0 46 mm 

Comprimento total: Aprox. 21 mm 
Peso Aprox. 35 g 

Itens incluidos Lente de conversao para grande angular (1), 

Fio (1), Estojo de transporte (1), Documentos 
impressos 

0 design e as espedfica が es estao sujeitos a altera が es sem aviso previo. 


PyccKuu 


3tOT 山 UpOKOyrOJIbHbl な KOHBepCMOHHblM o6 ち CKTMB npC/^HaSHa^eH a；I 月 UM(J)pOBbIX 
HD - BugeoKaMep Sony HD 民- TG7V/TG5V/TG5* (ganee HMenyeMbix KaK KaMepa”). 

• 3tmx KaMep mo 洗 : ct He 6biTb b b HCKOTopbix expanax mjim pernonax. 

nPEqynPEW な EHME 

He CMOxpMTe Ha connive yepes gaHHbi な KOHBepcuoHHbi な oGteKTMB. 

3to MoxeT npMBecTM K noBpe^fleHMH) mas vum noxepe speHUii. 

Mepbi npeqocTopowHOCTH npu HcnojibsoBaHHH 

By 巧 bTe OCTOpOXHbl, nOCKO 加 Ky, ypOHUB KOHBepCMOHHbIM o6T>eKTMB, MOWHO 
nojiy^MTb xpaBMy. 

HeocTopo>KHoe o6pameHMe mokct npHseexM k xpaBMe. 

flOArOTOBKa KOHBepCMOHHOrO 06 'beKTHBa (CM. pHCyHOK 

曰） < 

ripUKpeilMTe KOHBepCMOHHbIM 00 屯 CKTMB K pCMHIO KaMCpbl C nOMOUlbK) 
npujiaraeMoro mnypica, 9To6bi He ypoHMTb KOHBepcuoHHM な oGickthb. 

flpMKpenneHHe KOHBepcHOHHoro 06 'beKTHBa (cm. 

pHcyHOK 回） 

1 CoBMecTi/ire gsa pe6pa KOHBepcnoHHoro o6i>eKTMBa c nasaiviM Ha 
o6eMx CTOpOHax 06 ' beKTi/iBa Kan / iepbi . 

• Pe6pa KOHBepcMOHHoro o6T>eKTMBa mo>kho noEpeguTb, eenw ycTanaBJiMBaTb 
ero ropusoHxanbHO c nepegHe な cxopoHbi (cxopoHbi oGieKTUBa) KaMepbi. 

2 HaWMMTe KOHBepCnOHHblM 06'beKTMB BHI /13 Bgo/lb naSOB I/I 
npMKpeni/iTe KOHBepcnoHHbiM 06'beKTNB k Kaiviepe . 

• y6eflMTecb, MTO pe6pa KOHBepcuoHHoro o6 ち eKTMBa HagexHO boiiuim b nasbi 
Ha o6eMX CTopoHax oGteicrMBa KawepM. 

VcTaHOBKa Kamepbi 

He 3a6yAbTe BbinonHiiTb ycraHOBKy CbeMKM ( HACTP . CbEMKI/l —► KOHB . 
ObbEKTMB ) Kawepbi noc/ie npnKpen/ieHUfi KOHBepcuoHHoro 06 ' beKTiiBa . 

CsegeHM 巧 OTHOCMxenbHO ycTaHOBKH npMBegeHbi b MHCTpy 叫 mm no SKcnjiyaTaquM， 
npMjiaraeMO 好 K Kawepe. 

OTCoeAHHeHHe KOHBepcHOHHoro 06 'beKTHBa 

OTCoeguHMTe KOHBepcMOHHbm o6T>eKTMB, nepegBMHyB ero poBHO Bgojib nasoB 
oGieKTUBa k 江 MepM. 

• KOHBepCMOHHbIM oSieKTMB MOXHO nOBpegUTb, eCJIM nOT 巧 HyTb ero 
ropMSOHxanbHO c nepe 肿 e な cxopoHbi (cxopoHbi oGieKTUBa) KaMepu. 

flpHIViewaHVm OTHOCHTe/IbHO MCnOJIbSOBaHH 巧 M 

• npM Mcno 加 soBaHMM Kawepw c 本 yHKUwe な ayisia ycTanoBMie 3yM Ha 
MaKCMMajibHO uiMpoKMM yroji. Ecjim. Bbi nepe 巧 BMHCTe pbi^a^oK syivia b exopoHy 
T (TCJie 夺 OTO), Bh He CMOJKCTe BWnOJIHMTb 夺 OKyCMpOBKy. 

• ripM TpaHCnopTUpOBKe CHMMa な Te KOHBepCMOHHbIM 06 ち eKTMB. 

• By 耻 Te OCTOpO)KHbI, MTo6bl He ygapMTb KOHSepCMOHHM な o6T)eKTMB BO BpeMH ero 

npuKpenjieHM 月. 

• Ecru KOHBepcMOHHM な o6 屯 cktub He ncnojibsyeTC 月, xp 江 hmtc ero b npujiaraeMOM 
nepcHOCHOM ^yiniipe. IlepeHOCHOM 夺 yiTi 月 p mo^ho npMKpenuTb k peMHio 

BMgeoKaMepbi. (cm. pMcyHOK 因-①） 

• JlRfi 打 pegynpex 口 eHMa nageHM 巧 KOHBepcuoHHoro oGieKTiiBa nnoTHO saKpbiBawxe 
samenKy nepeHOCHoro を yiTiapa npM xpaHeHMH KOHBepcuoHHoro oGieKTUsa b 
ero nepcHOCHOM (J)yTniipe. 

• He XpaHMXe innypOK M KpiOMOK BMCCTC C KOHBepCMOHHbIM o6l>eKTMBOM B 
nepeHOCHOM 本 yiTi 月 pe (cm. pucyHOK 因-③). 

3x0 MO>KeT npMBecTM K no 月 BTieHMH) qapanuH Ha KOHBepcMOHHOM o6 屯 cktubc. 

• Jlna. npegynpe 瓜 geHiiJi o6pa30BaHMH njieceHU He gep>KMTe KOHBepcuoHHbi な 
o6T>eKTMB npOgOTI ぶ MTCJIbHOe BpeM 巧 BO BTia 乂 HOM MeCTe. 

• He HaxMMaMTe KOHBepcMOHHbm o6 ち cktmb cHMsy npu ctjCmkc M3o6paxeHM な. 
3x0 MO>KeT npMBeCTM K OTCOegMHeHMK) KOHBepCMOHHOrO o6T>eKTMBa (cm. 
pMCyHOK 因-⑤). 

• By 耻 Te OCTOpO)KHbI, HTo6bl He ygapMTb M He nOBpegMTb KOHBepCMOHHbm 
06 屯 eKTMB B TO BpeMH, KOFfla OH CBMCaCT Ha KIHypKe C KaMepbl. 

• ripM Mcno 加 soBaHMM 夺 yH 叫 MM KaMepbl BbIBOP C リ EHbl mjim PROGRAM AE, 
aBTOMaTMMecKaii 夺 OKycupoBKa He pa6oTaeT b HCKOTopbix pemiMax. B stom 
cjiyyae OTperynupy な Te ホ OKycupoBKy spygny の. 

• Echm ycxaHOBMTb ホ yHKUMK) OnPE 巧 EJT.JIM リ KaMepH b nono>KeHMe "BKJT, 

夺 OKycupoBKa mojkct He nonyyuTbc 月 .B 3tom enyyae ycxaHOBMie 本 yH 叫 mh) 
KaMepbl OnPE な EJI. 刀 MU B nonoxenne ‘‘BblKJT’. 

• OoKycMpoBKa He nojiysMTC 月 ， eenu 本 OKycMpoBKy KaMepbl ycTaHOBMXb na 
6eCKOHeMHOCTb. 

• He 巧 ep 乂 MTe KaMepy xonbKO sa npuKpenneHHbi な KOHBepcnoHHbi な oGieKTiiB. 


0 rp 3 HM 4 eHMfl OTHOCMTe/IbHO MCn 0 J 1 b 30 B 3 HI/m 

I 4 cnonb 30 BaTL BcxpoeHHyio BcnbiiuKy k 辽 MepM npu ycT 江 hobtichhom 
KOHB epcMOHHOM o 6 l)eKTMBe HCBOSMOXHO. 

riepe 凸 Mcno;ib 30 BaHMeM ycTanoBMie BCTpoeHHyio BcnbiuiKy KaMepbl b 
OTKHioMeHHoe nono^eHMe. 

KoHAGHcaui/m BJiari/i 

EcJIM. KOHBepCMOHHbIM o 6 ち CKTUB nepCMeCTHTb Cpasy M 3 XOJIO 口 Horo MeCTa B 
xennoe, na hcm moxct npoMso な tm KOHaeHcauM 3 BJiaru. な ； la npegoTBpameHMa 
3 TOrO nOMeCTMTe KOHSepCMOHHbm 06 ち eKTMB B n ； I 辽 CTMKOBblM naKCT MHM 9TO- ； Im6o 
noao 6 Hoe. Korga leMnepaxypa Bosgyxa BHyipw naKeia flocTMiHex xeMnepaTypbi 
OKpyxaio 叫 e な epe^w, BWHbTe KOHBepcMOHHbi な06ち eKTMB M 3 naKeia. 

HMCTKa KOHBepCMOHHOrO 06 ' beKTi/iBa 

rioBepxHOCTb KOHBepcMOHHoro o6 屯 CKTMBa cjiegyeT o^Mmaxb ox nbijiM c noMombio 
BosgyxoflyBKM mjim Miinco な meiKM. OTnenaiKM nan 叫 cb vum gpyriie rp 月 SHbie 
njiTHa cjie な ycT npoiMpaib m 月 rKOM XKaHbio, cnerKa cmoschhom b c;ia6oM pacxBope 
Moiomero cpegcTBa. (Pckomch 凸 yeTca McnonbsoBaxb Ha6op gjia smctkii KK-LC3.) 


TexHMMecKMe xapaKTepuicTMKM 

yBenMMeHMe 0,7 

KoHCTpyKqM 巧 oGteicrMBa 2 rpynnbi, 2 sneMeHxa 

PasMepbi MaKCMMa 加 Hbi な ^MaMexp: npM6;iM3. 0 46 mm 

06 叫 a ； ! 巧； IMHa: npM6;iM3. 21 MM 

Macca npii6nM3. 35 r 

KOMnJieKTHOCTb nOCTaBKM UiMpOKOyrO 加 HbIM 

KOHBepCMOHHbl な o 6 l>eKTMB 
( 1 ), lUHypoK ( 1 ), nepeHOCHOM 
本 yiTi 巧 p ( 1 ), Ha 6 op nenaiHOM 
凸 OKyMeHTa 畔 M 

KoHCTpyKyM 巧 M xexHM^ecKMe xapaKxepMCTMKM Moryx 6 MTb nsMCHeHM 6e3 

yBeflOMjieHM 月 . 

l/lsroTOBMTenb ： Cohm Kopnopew 山 h 
A flpec: 1 - 7-1 Kohsh, MuHaio-Ky, 

Tokmo, 108-0075 SnoHna 
CTpaHa-npoM 3 BOflMTe/ib ： SnoHug 


中文（襄) 


本廣角鏡頭適用於 HDR - TG 7 V / TG 日 V / TG 5* Sony 數位 HD 攝錄放影機（し义 
下簡稱"攝影機"）。 

A 這些攝影機並非於所有國家或地區皆有販售。 


邀化 

請勿透過本轉接鏡頭直視太陽， 

な免傷害眼睛或引致喪失視力的風險。 


停用注音事項 

小也自身不要被掉落的轉接鏡頭砸傷。 
若不謹慎操作將可能導致意外受傷。 


轉接鏡頭準備事項 （ 參見圖囚） 

使用隨附的細繩將轉接鏡頭繫上攝影機的繫帶，な防止轉接鏡頭意外掉落。 


安裝轉接鏡頭 （ 參見圖回） 

1 將轄接鏡頭的兩根肋條對華攝暴機鏡頭兩側的溝槽。 

• 若從攝影機正面（鏡頭側）橫向安裝，您可能會損壞轉接鏡頭的肋條。 

2 請沿著溝槽將轄接鏡頭向下推，巧後將轉接鏡頭を裝在攝暴機上。 

•請確定轉接鏡頭的肋條已牢固地ま裝於影機鏡頭兩側的溝槽。 


設定攝彰機 

請確定在安裝轉接鏡頭後已進行拍攝設定（拍攝設定 一 ^ 轉換鏡頭)。 

請參関攝影機隨附的說明書進行設定。 


卽下轉接鏡頭 

請沿著攝影機鏡頭的溝槽直直向上推，卸下轉接鏡頭。 

• 若從攝影機正面（鏡頭側）橫向推出，您可能會損壞轉接鏡頭。 


使肖ミ自ミ n 因 

•使用附有變焦巧能的攝影機時，請將變焦焊滑至廣角側。若將變焦桿滑至 
T (増距）側，則無法聚焦。 

• 搬運時請取下轉接鏡頭。 

• 安裝轉接鏡頭時，請小む不要使其受到機械性衝擊。 

•不使用轉接鏡頭時，請務必將其存放在隨附的便穩袋內。便攜袋可安裝到 
攝影機的繫帶上。（參見圖因-①） 

•為防止轉接鏡頭掉落，將鏡頭存放在便攫袋內時，請務必扣緊便攜袋扣 
件 

• 請勿將細繩及鉤扣與轉接鏡頭一同存放在便攜袋內（參見圖因-③)，な免 
刮傷轉接鏡頭。 

• 請勿將轉接鏡頭長期存放が極為潮種的地方 L 义免發霉。 

•攝影時，請勿從下方按壓轉接鏡頭， L 乂免卸下轉接鏡頭(參見圖因-®)。 

• 轉接鏡頭 L 乂細繩繫在攝影機上時，請小也不要碰撞與損壞轉接鏡頭。 

• 使用攝影機的場景選擇或 PROGRAM AE 功能時，自動聚焦巧能在某些模 
式下將無法使用。在這種情況下，請手動調節聚焦。 

•若將攝影機的臉部偵測功能設定為"開"，您可能無法聚焦。在這種情況 
下，請將攝影機的臉部偵測巧能設定為"關"。 

• 將攝影機的焦距設為無限遠時會無法對焦。 

•拿起攝影機時，請不要只持握安裝於上面的轉接鏡頭。 

使用上的限制 

當安裝轉接鏡頭時，您將無法使用攝影機的巧建閃光燈。 

使用前，請將攝影磯的內建閃光燈設為停用。 

選氯凝巧 

若直接將轉接鏡頭從寒冷處帶到溫暖處，種氣可能會凝結在轉接鏡頭上。欲 
避免種氣凝結，請將轉接鏡頭放入塑料袋或類似的物品內，等待袋內的空氣 
溫度達到周圍環境的溫度時，再將轉接鏡頭取出。 

清潔轉接鏡頭 

用吹氣刷或軟刷拂去轉接鏡頭表面的灰塵。請な軟布化取少許柔性清潔劑溶 
液，將鏡頭上的指印或其他汗漬擦浮。（建議使用 KK - LC 3 清潔工具包。） 


規格 


放大率 0.7 

鏡頭結構 2組，2片 

尺寸最大直徑：約み46 mm 
總長度：約21 mm 


質量 約3日 g 

所含物品 廣角鏡頭（1)、細繩（1)、 


便攜袋（1)、成套印刷文件 


設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。 


中文（简) 


本广角镜设计用于 HDR - TG 7 V / TG 目 V / TG 5* Sony 数码 HD 摄录一体机（し乂 
下简称"摄像机"）。 

* 送些摄像机并非在所有国家或地区都有售。 


帶化 

请勿透过本广角镜直视太阳。 

否则可能会损伤您的眼睛或造成失明。 


使用ミ主意事项 

小む不要被跌落的广角镜砸伤自己。 
操作不仔细可能导致意外受伤。 


IS 胃^ IPS ミ S 像机隱上，謬臟摔落。 


安装广角镜（参见图回） 

1 使广角镜的两个小翼与摄像机镜头两端的凹槽对巧。 

•如果从摄像机的前端（镜头端）沿水平方向安裝广角镜，则可能会损坏 
小翼。 

2 沿凹槽向下按圧广角镜，将广角镜安装到摄像机上。 

• 请确保广角镜的小翼牢牢固定在摄像机簡头两端的凹槽中。 


设定摄像机 

安装完广角境之后，请を必对摄像机进巧拍摄设定（拍摄设定 一^转お境 
头）。 

有关设定内容，请参阅摄像机随附的使用说明书。 


お卽广角镜 

沿摄像机镜头的凹槽方向径直向上滑动广角镜，从而将其卸下。 

•如果从摄像机的前端（镜头端）沿水平方向拉出广角髓，则可能会损坏广 
角镜。 


使用须知因 

•使用带有变焦功能的摄像机时，请将变焦模式设为广角模式。如果将变焦 
杆滑至 T (増距）端，则无法聚焦。 

• 运输时请取下广角镜。 

• 安装广角镜时，小也不要使其受到机械性冲击。 

•不使用广角髓时，请务必将其存放在随附的携带包内。携带包可 W 系在摄 
像机的腕带上。（参见图因-の） 

•为防止广角镜掉落，将簡头巧放在携带包内时，请务必扣紧便携包扣件。 
•请勿将细绳和挂钩随广角髓一起存放在携带包内（参见图因-®)，否则可 
卽今划伤广能竟。 

• 请勿将广角镜长期存放在非常潮湿的地方な免发霉。 

• 拍摄影像时，不要从下面按压广角镜，否则可能会将广角簡卸下（参见图 
囚-③)。 

• 通过细绳将广角镜系到摄像机上时，小む不要撞击或损坏广角镜。 

• 使用摄像机的场景选择或 PROGRAM AE 功能时，自动聚焦巧能在某些模 
式下无法使用。在違种情况下请手动调节聚焦。 

•如果将摄像机的人脸检测巧能设为"开"，则可能无法聚焦。在这种情況 
下，请将摄像机的人脸检测功能设为"关"。 

• 当摄像机的焦距设为无限远时，将无法聚焦。 

•拿起摄像机时，请不要只抓握安装在上面的广角親。 

使用限制 

安裝本广角儲后，不能使巧摄像机的内置闪化灯。 

使用之前，请禁用摄像机的内置闪光灯。 

结露 

如果直接将广角镜从寒冷处带到温暖处，湿气可能会凝结在广角镜上。要避 
免结露，请将广角镜放入塑料袋或类似的物品内，当袋内的空气温度达到周 
围环境的温度时，再将广角镜取出。 

: 青:±广ち护 

用吹气刷或软刷拂去广角儲表面的灰尘。请将软お在柔性的清洁剂溶液中誦 
湿，然后用它擦净儲头上的指印或其它污溃。（建议使用 KK - LC 3 清洁工具 
包。） 


规格 


放大倍率 
镜头结构 
尺寸最大直径: 
长度： 

质重 

所含物品 


0.7 倍 

2组，2片 
约み46 mm 
约21 mm 
约35 g 

广角镜（1)、细绳（1)、携带包（1)、成套印刷文件 


ほ计或规格如有变动，恕不另行通知。 


索尼公司 

出版日期： 2009年2月 
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芒斗〇 | 百过互ちづス j 却ろち HDR-TG7V/TG 日 V/TG 日 * Sony c] ス 1 皂 
HD 叫叫えブト叫 1 斗句互こう（叫計 " ブト叫司 ■" 却を ) 音。 1]1^ 坤 . 

* 〇 | 言ブト叫却ちを有寻 7 卜正ちス 1 吗叫イ 4 音專牛封ち巧苦〇卜 ^ 叫坤 . 


3立 

芒巧叫过却ろ音苦刮イ畔。よ鲁句马言叫坤义ス1叫句イ直. 
ユ專イ1却ちを鲁をなイヌ1イ M •イ马喜站イ1马ち每リ叫驾午 


人 !■ を人よ〇 | を 0.1 人!■が 

巧叫奇却ろ暑唱叫5£司坤却ヌ1をを寻を马却句乂1互. 
句をイす罕马を}おすぶ鲁喜丰 il を叫却. 
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